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X. IWO CZEZOWSKI 


Kaplan ı Profes Tow. Jezusowego, 


przeżywszy lat 75, z tych 56 w Zakonie, opatrzony SS. Sakramentami, po długićj 
i ciężkićj chorobie, zasnął pobożnie w Panu dnia 12 Sierpnia 1889 r. w Kollegium 
OO. Jezuitów na Wesołej. 
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Zatobne Nabożeństwo i pogrzeb odbędzie się we Środę dnia 14 Sierpnia b. r. o godzinię 8 rano, 
na które zakonni bracia zmarłego zapraszają Wielebne Duchowieństwo i Wiernych. 
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W drukarni „CZASU* w Krakowie. 


